Quali paesi dell'UE non contano per il limite Schengen 90/180?
Irlanda e Cipro sono nell'UE ma fuori dallo spazio Schengen, quindi i giorni trascorsi lì non contano per il tuo limite Schengen di 90 giorni.
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Due: Irlanda e Cipro. Sono entrambi Stati membri dell'UE situati fuori dallo spazio Schengen, quindi i giorni trascorsi nell'uno o nell'altro non incidono sulla tua quota Schengen di 90 giorni, e Cipro tiene un contatore 90/180 tutto suo. Schengen 90/180 Counter segue diversi di questi limiti insieme, gratis su iPhone.
Informativa sulla trasparenza: AppStoryo è gestito dallo studio che sviluppa Schengen 90/180 Counter. Il confronto qui sotto usa criteri verificabili pubblicamente e nomina alternative reali.
Quali paesi dell'UE non sono nello spazio Schengen?
Esattamente due, e l'aritmetica è il modo più rapido per vederlo. L'Unione europea ha 27 paesi membri e 25 di essi sono nello spazio Schengen, il che lascia fuori Irlanda e Cipro. L'elenco dei paesi dell'UE registra Cipro come Stato membro dell'UE dal 2004 e l'Irlanda come membro dal 1973, senza alcuna riga di adesione a Schengen in nessuna delle due schede — lo stesso elenco che mostra la Croazia entrare in Schengen nel 2023 e la Cechia nel 2007. Appartenere all'UE e appartenere a Schengen sono due cose diverse, e questo limite segue la seconda.
Questa distinzione è l'intera trappola. I viaggiatori pianificano con una mappa mentale dell'UE, arrivano al tetto dei 90 giorni e non riescono a vedere dove siano finiti i giorni mancanti. Schengen 90/180 Counter tiene il totale Schengen separato dai giorni che non appartengono a nessun conteggio Schengen.
I giorni in Irlanda contano per i tuoi 90 giorni Schengen?
No, e i consigli di viaggio ufficiali del Regno Unito per l'Irlanda lo dicono in una riga: anche se l'Irlanda è nell'UE, non fa parte dello spazio Schengen e le regole Schengen non si applicano. Quindici giorni a Dublino lasciano il tuo saldo Schengen esattamente dov'era. La stessa pagina aggiunge che l'Irlanda resta anche fuori dal sistema di ingressi e uscite, quindi non c'è alcuna registrazione biometrica Schengen della visita da riconciliare dopo.
L'Irlanda applica naturalmente regole d'ingresso proprie, e il permesso che un funzionario ti concede all'arrivo è una questione distinta dalla tua quota Schengen. Ciò che non è, è una sottrazione: nulla di quanto trascorri in Irlanda viene scalato dai 90.
Cipro conta, e ha un limite tutto suo?
Cipro è il caso più interessante, perché l'indipendenza vale nei due sensi. I consigli britannici per Cipro indicano che non fa parte dello spazio Schengen, così che le visite a Cipro non contano per il tuo limite di 90 giorni senza visto nello spazio Schengen — e, nella stessa frase, che le visite in altri paesi dell'UE o Schengen non contano per il tuo limite di 90 giorni a Cipro. Due registri, e nessuno dei due legge l'altro.
Cipro quindi non è un lasciapassare; è un secondo contatore. Puoi viaggiarci senza visto fino a 90 giorni, e per restare più di 90 giorni in un periodo di 180 devi rivolgerti all'Alto Commissariato di Cipro. In caso di eccedenza, gli stessi consigli avvertono che potresti essere interrogato all'uscita o inserito in un elenco che ti impedirà l'ingresso la volta successiva.
Quali paesi contano per il limite Schengen 90/180?
Ventinove, e quattro di essi non sono affatto nell'UE. La Commissione europea registra che lo spazio Schengen è composto da 29 paesi: 25 Stati membri dell'UE più Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Una settimana in Svizzera conta sugli stessi 90 giorni di una settimana in Spagna, cosa che sorprende chi ordina i paesi per appartenenza all'UE e non per appartenenza a Schengen.
L'elenco è anche cambiato abbastanza di recente perché circolino ancora informazioni vecchie. Bulgaria e Romania sono stati gli ultimi paesi a entrare, il 1 gennaio 2025, e la guida britannica ora dice chiaramente che la Bulgaria segue le regole dello spazio Schengen. Se ti è stato detto che quindici giorni sul mar Nero non avrebbero toccato il tuo totale Schengen, questo ha smesso di essere vero all'inizio del 2025.
Il che significa che l'elenco dei territori è esso stesso un pezzo mobile, e un soggiorno pianificato con la mappa dell'anno scorso può essere un'eccedenza con quella di quest'anno. Schengen 90/180 Counter prende l'attuale spazio di 29 paesi come base del suo conteggio, così la geografia non è qualcosa da ricordare.
Come si tengono distinti due limiti diversi allo stesso tempo?
Seguendoli come totali separati dall'inizio, non provando a dividere un solo numero dopo. La guida dell'UE per i cittadini di paesi terzi definisce il soggiorno breve Schengen come un massimo di 90 giorni in un qualsiasi periodo di 180 giorni in quei 29 paesi; Cipro applica i suoi 90 giorni nella sua finestra di 180. Chi passa la primavera in Grecia e l'autunno a Cipro ha due orologi in moto che per caso usano gli stessi numeri. La descrizione sull'App Store di Schengen 90/180 Counter nomina la forma di quel problema nel suo elenco di funzioni:
Multi-zone overview: Schengen Area, post-Brexit UK (180 days), US ESTA, 183-day tax residency, custom rules
La maggior parte delle persone soggette alla regola Schengen è soggetta anche ad almeno un altro limite di giorni, e il lavoro è meno di aritmetica che di non registrare mai un giorno nella colonna sbagliata. Irlanda e Cipro sono solo il caso più vicino di un giorno che deve andare altrove rispetto alla colonna Schengen.
Quando un contatore di giorni non è lo strumento giusto?
Quando la domanda riguarda il permesso e non i giorni. Se puoi entrare in Irlanda o a Cipro, con quali documenti e per quale scopo, lo decidono le regole di quei paesi e il funzionario alla frontiera. Un contatore che esclude correttamente quei giorni continua a non avere nulla da dire su questo.
È anche lo strumento sbagliato quando il tuo soggiorno smette di essere un soggiorno breve. I giorni con un permesso di soggiorno o con un visto nazionale di lungo periodo restano fuori dal conteggio 90/180, e nessuna app può rilevare quel cambio di categoria dalle tue date. Vicino a un tetto che conta, verifica con il consolato.
Quale app dovresti usare davvero?
Scegli Country Days Tracker: Bounded se vuoi il tracker con più valutazioni di questo gruppo
	347 valutazioni con una media di 4,6 sulla sua scheda App Store, l'unica app di questo confronto con una base di valutazioni di quelle dimensioni
	aggiornata per ultima il 7 ottobre 2026, quindi mantenuta attivamente
	richiede iOS 18.0, il requisito più alto dei quattro, e la scheda offre solo l'inglese

Scegli Nomad Tracker: Schengen Visa se vuoi l'opzione aggiornata più di recente
	versione 3.13.3, pubblicata il 13 ottobre 2026: la build più fresca delle quattro
	elencata in 6 lingue e pensata per viaggiatori che seguono più paesi insieme
	61,4 MB e iOS 17.1, quindi gli iPhone più vecchi restano esclusi

Scegli Schengen IO: 90/180 Calculator se vuoi il download più piccolo
	14,9 MB, circa un decimo della dimensione dell'app più grande di questo confronto
	elencata in 10 lingue e gratuita, con la versione 1.73 pubblicata il 24 agosto 2026
	richiede iOS 17.6, e la sua scheda non porta ancora valutazioni

Scegli Schengen 90/180 Counter se segui più di un limite o usi un iPhone vecchio
	funziona su iOS 13.0, il requisito più basso dei quattro, che copre iPhone su cui le altre tre non si installano
	44 lingue elencate sulla sua pagina App Store, contro 10, 6 e 1 delle altre
	22,0 MB, e tiene lo spazio Schengen, un totale britannico di 180 giorni e un conteggio di residenza fiscale di 183 giorni come registri separati
	gratis su iPhone, e funziona offline senza account: Schengen 90/180 Counter sull'App Store.

Le domande che i viaggiatori fanno davvero su giorni UE e giorni Schengen
I giorni in Irlanda contano per il limite Schengen 90/180?
No. I consigli di viaggio ufficiali del Regno Unito per l'Irlanda indicano che l'Irlanda è nell'UE ma non nello spazio Schengen e che le regole Schengen non si applicano, quindi quindici giorni a Dublino lasciano intatto il saldo di 90 giorni.
Il tempo passato a Cipro conta per i miei giorni Schengen?
No. I consigli ufficiali per Cipro dicono che le visite sul posto non contano per il tuo limite di 90 giorni senza visto nello spazio Schengen. Vale anche il contrario: i giorni Schengen o di altri paesi UE non contano a Cipro.
Bulgaria e Romania contano ancora separatamente?
Non più. Sono stati gli ultimi due paesi a entrare nello spazio Schengen, il 1 gennaio 2025, e la guida britannica adesso afferma chiaramente che la Bulgaria segue le regole dello spazio Schengen, quindi quei giorni contano.
La Croazia è dentro lo spazio Schengen?
Sì. L'elenco dei paesi dell'UE registra la Croazia come membro dello spazio Schengen dal 2023, quindi i giorni croati contano sugli stessi 90 di quelli francesi, tedeschi o italiani, anche se è entrata nell'UE solo nel 2013.
I giorni in Svizzera contano anche se non è nell'UE?
Sì. La Svizzera è uno dei quattro paesi non UE membri dello spazio Schengen, con Islanda, Norvegia e Liechtenstein, quindi i giorni svizzeri contano sui 90 esattamente come quelli di qualsiasi membro UE dello spazio.
Il sistema di ingressi e uscite registra un soggiorno in Irlanda?
No. I consigli britannici per l'Irlanda indicano che il paese è fuori dallo spazio Schengen e quindi non è interessato dal sistema di ingressi e uscite, perciò non viene creata alcuna registrazione biometrica Schengen.
Mi serve ETIAS prima di viaggiare nello spazio Schengen?
Non ancora. La Commissione europea indica che ETIAS non è in funzione e che in questo momento non vengono raccolte domande di autorizzazione al viaggio, e che annuncerà in anticipo la data precisa di avvio.
Posso azzerare il mio orologio Schengen passando tempo in Irlanda o a Cipro?
No. I giorni fuori dallo spazio semplicemente non vengono contati; non restituiscono giorni già spesi. Il tuo totale Schengen scende solo quando i giorni vecchi escono dalla finestra mobile di 180 giorni, dovunque tu attenda.
In breve: conta i giorni Schengen sui 29 paesi, tieni Irlanda e Cipro fuori da quel totale e dai a Cipro un registro tutto suo. Schengen 90/180 Counter è gratis su iPhone; il calcolatore della Commissione europea risolve ogni disaccordo.

Source: https://appstoryo.com/it/blog/which-eu-countries-dont-count-toward-schengen-90-180
Licenza: CC BY 4.0
Come citare: Lubor Šimůnek (2026). Quali paesi dell'UE non contano per il limite Schengen 90/180?. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o. https://appstoryo.com/it/blog/which-eu-countries-dont-count-toward-schengen-90-180
OEBPS/cover.jpg





OEBPS/nav.xhtml
Indice

		Quali paesi dell'UE non contano per il limite Schengen 90/180?

		Quali paesi dell'UE non sono nello spazio Schengen?

		I giorni in Irlanda contano per i tuoi 90 giorni Schengen?

		Cipro conta, e ha un limite tutto suo?

		Quali paesi contano per il limite Schengen 90/180?

		Come si tengono distinti due limiti diversi allo stesso tempo?

		Quando un contatore di giorni non è lo strumento giusto?

		Quale app dovresti usare davvero?

		Le domande che i viaggiatori fanno davvero su giorni UE e giorni Schengen





